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PHONOLA 539 


PHONOLA ( S. A. FIMl). — Mod. « 530 », « 540 » e « 541 », - Produzione 1939-1040. - Media frequent a: 470 k H*. 

Potenza resa: 4 W. - Consume: 55 W sopramoblle; 75 W radiofonografo. 































































































































































